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をなボタンとダイヤルの機能 


このカメラの主なボタンやダイヤルの名称と機能につ 
いて説明しまず。 




おおよその被写巧深度（ピントの合ラ前後の範囲） 
を確認します。 


フオーカスモードセレクター 

AF (才ートフオーカス） 

シャッター ボタンを半巧しすると、 オー トフ オー カスでピントを合 
わせます。 オー トフ オー カスでのピントの合わせちについては 
CD 18 をご覧ください。 _ 

M (マニュアルフオーカス） 

レンズのフオーカス U ングを回して、手動でピントを合わせます。 
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主なボタンとダイヤルの機能 


囚再をボタン 


撮影した画慷を液晶 
モニターに表示します。 



拡大ボタン 

/ 

画慷再生中、 ち ボタン 
を巧すと、表示中の画 

m 

像を拡大表示でさます。 

1(3 


おル/サムネイルボタン 



画像再生中、 qs ボタンを巧すと、表示中の画像を縮 
ル表示、サムネイル表示することがでさます。 


im インフォボタン 1 

シャッタースピー ド や絞り値などの撮影情報を 
液晶 モニターに 表おします。 

もう一度面 a ボタンを巧すと、表示されている撮 
影時の設定を蜜要できます（田10、41)。 

P 1^S ふ5 

HLJCN 团 D 

〔づを3,[つ 

Sa 

«(SN CfF 
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表示パネルの照明（イル S ネーター）について 


電源スイッチ 


電源スイッチを 半 マークの方向 
に回すと、上面表示パネルと背面 
表示パネルのイル S ネーター（照 
お）とボタン照明を点灯します。 

電源スイッチを放すと、上記のイ 
ル S ネーター（照明）は6砂間点 
好し続けます。ただし、シャッ 
ターをきる か、 ちラー度 牛 マーク 
の方向に回ずと消なします。 

ボタン照明び点むすると、暗い場所で操作しやすくなります。 
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2 枚のイモリーカードをほう 

このカメラは、撮影した画像を 
XQD 力ードまたは CF 力ードに 
記録でさるよラに、2つのメモ 
リーカードス□ットを装備し 
ていまず。 

両方のメモリーカードス□ッ 
卜にメモリーカードを挿入し 
て使ラとをは、初期化（カード 
フオーマット）、画像の記録、お 
よび再生をするとさに使ラス□ットを選ぶことがでを 
まず。操作ちまは次のとおりです。 


XQD カードスロット 



初期化ずる 


1 ( m 極）ボタンと MODE OS ) ボタンを同時に2秒 
似上押す 


l ( fS ) ボタン 


MODE ( f 極）ボタン 
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. 上面表示パネルの For とメモ U —カードアイコンが 
点滅します。 



































2 


for が点麻している間に、 
メインコマンドダイヤル 
を回して初期化ずるス 
□ットを選ぶ 

-^モ1」ーカードアイコンび 
点滅している側のス□ット 
に入っている六モ U —力一 
ドび巧期化されます。 



メインコマンドダイヤル 


3 for が点滅している間に、もう一度雨 0 S ) ボタ 
ンと MODE (m 画 3) ボタンを同時に巧して初期化する 


初期化（メモリーカードのフォーマット）について 

セツトアップメニューからも初期化することびできます（口が)。 
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2 枚のメモリーカードを使ラ 

画像を記録する 

静止画撮影時に優先的に使ラス□ット（まス□ット）を 
選んだり、もラーちのス□ット（副ス□ット）の機能を 
設定でさます。 

■主ス□ットの選択 

撮影メニューの [主ス□ットの選択] では、撮影時や再を時 
に優先的に使ラス□ットを設定できまず。 


XQD ス□ット 

XQD カードを優先的に使ラとをに違びます。 

び ス□ット 

CF カードを優先的に使ラとさに選びます。 


■副ス□ットの機能 

撮影メニューの届 リス□ットの 機能]では、副ス□ットへの 
記録方法を設定でをまず。 


□ 順;夕記録 

まス n ットから優先的に記録します。 

□+ □ パックアップ 
記録 

同じ画像を主ス n ット、副ス□ットに記録 
します。 

嘲伯 RAW+JPEG 

分割記録 

RAW 画像を含む画質モードの場合、まス 
n ットに RAW 画像、副ス n ットに JPEG 画 
像を記録します。 
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メモリーカードス□ットを切0換える 

画像再生時に®ボタンを押しな 
が！5マルチセレクターの▲を押 
ずと、ちのような [スロット/ 

フォルダー指定メニュー]画面 
が表示されます。ス□ットを選 
んで►を押すと、選んだス□ッ 
卜内のフォルダーの一覧が表示されます。フォルタ’一を 
選んで®ボタンを押ずと、フオルタ‘一内の画像が表示さ 
れます。 



9 





インフォ画面で設定を巧える 

面!!ボタンを押すと、液晶モニターに「インフォ画面」が 
表示され、シャッタースピードや絞り値などの撮影に関 
ずる情報を確認できまず。インフォ画面を表示中にもラ 
一度面!!ボタンを押ずと、表示されている撮影時の設定を 
変更できるよラになります。 

. マルチセレクターの▲▼イ ► を押して設定したい項目を選 
び、猛)ボタンを押すと、設定したい六ニュー項目へ直接ジャ 
ンプします。 
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1撮影メニューの管理 

撮影メニューを切り換えた0、選んだ撮影ニューをリセットで 
さます。 

2高感度ノイズ低減 

高感度で撮影したとさに発生する「ノイス」を低減します。 

3アクティブ D - ライティング 

撮影時に A イライトの白とびや、暗部の黒つぶれを軽減する機能 
です。 

4プレビューボタンの機能 

プレビューボタンをを巧で押したときの機能と、プレビューボタ 
ンを押しながらコマンドダイヤルを回したときの機能を設定でさ 
ます（の30)。 
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5 サブセレクター中央押しの機能 

サブセレクター中央ポタンを押したときの機能と、サブセレク 
ター中央ボタンを巧しなびらコマンドダイヤルを回したときの機 
能を設定でさます（田30)。 

6縦位置 Fn (フアンクシヨン）ボタンの機能 

縦位置 Fn ポタンを単独で巧したときの機能と、縦位置 Fn ボタン 
を巧しながらコ7ンドダイヤルを回したときの機能を設定できま 
す（の30)。 

7 Fn (フアンクシヨン）ボタンの機能 

Fn ボタンを単独で巧したときの機能と、 Fn ボタンを押しなびら 
コマンドダイヤルを回したときの機能を設定できます（の30)。 

8 BKT ボタンの機能 

BKT ボタンを巧しながらコマンドダイヤルを回したとさの機能を 
設定でさます。 

9長秒時ノイズ低減 

低速シャッタースピードになったとさに発をする r 長秒時ノイズ」 
を低減します。 

10カスタムメニューの管理 

カスタムメニューを切り換えたり、還んだカスタムメニューを I 」 
セツトでさます。 


インフォ画面のガイド表示 

選択しているメニュー項目名を表示しま 
す（の41)。 
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コマンドダイヤルで設定を巧える 


カメラのボタンを押しながら、コマンドダイヤル（メイ 
ンコマンドダイヤル/サブコマンドダイヤル）を回して 
変更でさる撮影時の設定を紹介しまず。 
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※撮影メニューからも設定できます（1 X 133)。 


























































コマンドダイヤルで設定を変える 


才ートブラケテイン 
グの補正ステップの 
設定 

も 

3 F 吗 

オートブラケテイン 
グの設定/お除/撮霞 
コマ巧の設定 


画 ：'。 

@ 



調光補正量の設定 

Ml 

1— 己.ヨ」 

□ - ra 

フラッシュモードの 
設定 


1 n n 

p の 
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露出モード 

PI !?日记巨 

の設定 L 巧ク 



P 

フ□グラムオート 

5 

シトッター優先オート 

円 

絞り優先オート 

r む 

マニュアル 


獲)。極屬 


み 


1み 

] 露出補正値の醜 PSP 

1 + 0.3) 

(- . も .+) 田 


測巧モードの設定 巧 


國 


マルチパターン測光 

撮影画面の広い領域を測光します。 


回 


中央部重点測光 （田 39) 

画面中央部を重点的に測光します。 


スポット測光 

選おしたフォーカスポイントに重なる部分を測光します。 


曰 
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コマンドダイヤルで設定を変える 

各露出モードに設定後、コマンドダイヤルを回ずと、 
次のよラな機能を設定でさまず。 



P 

プ□グラムシフト 555 

P ぶ〇巧 

1日卜]が' S HEN 百国 

曲：固 ?. Sk [ リ 

5 

シャツタースピード 
の設定 巧 

口？5〇| け 

岡い]がち R " 

盟！® ?.3 k 【 I ] 

R 

絞日値の設定 

円 s 。 屈 

|【.】1〔り 1 "'s BEU <89 

麗 i 固 ？.3パ1] 

M 

絞 D 値の設定 

n ?5〇 1 け. 引 

(- . ? . +)1 

11. 】1 ぃリ— r ' 。の！ 

Si m と 3 k 【ill 

M 

シャツタースピード 
の設定 巧 

の？ 5 ol 巧ぶ 

卜 ，'小',' t ‘,，.•'..'.り 

[ L-il ぃリ"。 RE ‘ <M 

關 i 固 ？.3 k 【 i ] 
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撮ほ範囲の 


方 Bv 1 けい？ y | 

切 D 巧え 

1 ?-3 k 


巧 


回 FX (36 X 24) 

—聲 

圆 1.2 X (30 X 20) 

▲ 

▲ 

i 逸 

圆5 : 4 (30 X 24 

か剛 

) 圆 DX (24 X 16) 



























オートフオーカスでのピントの 
合わせ方を選ぶ 


ファインダー撮影時にフオーカスモードセレクターを 
AF (オートフォーカス）に設定しているとをのピントの 
合わせ方を設定しまず。 




AF モードボタンを巧しなびらメインコマンドダイヤルを回し 
て、オートフオーカスでのピントの合わせちを設定します。 

AF-S シングル AF サーポ 


シャッターボタンを半巧ししている間、ピントを固定し 
ます。 

AF-C コンテイニユアス AF サーボ 

シャッターをさるまでピントを合わせ続けます。 
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AF エ y アモー ドの 巧を 

設定 

回 

圆け 

AF エ ij アモード 


AF モードボタンを押しながらサブコマ 
ンドダイヤルを回して、 オー トフォーカ 
ス時のフォーカスポイント（ピントを合 
わせる位置）の選びちを設定します。 



フオーカスポイント 


シングルポイント AF 

選択した1つのフオーカスポイン 
卜でピントを合わせます。 

挺 


ダイナミツク AF (9 点/21点/51点） 

〇 



AF モードの AF-C (田 18) との組 
み合わせで、選択した1つの 
フオーカスポイントから被写体 
び一時のに外れてを、周辺の 
フオーカスポイントからのピン 
卜情報を利用してピントを合わ 
せます。 


フオー カスポイント□ツク 
レバーを 回して•に合わせ、 
□ックを解除します。 


フオーカスポイントはマルチ 
セレクターで還巧でさます。 


3 D - トラッキング 

冉 F モードの AF - C との組み合わせで、引点をてのフオーカスポ 
イントを使って被写体を追尾してピントを合わせます。 


才ートエ U ァ AF 

力方ラび自動的に全てのフオーカスポイントから被写体を 
判別してピントを合わせます。 
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レリーズモードを切り換える 


シャッターをきる（レリーズする）とき 
の動作を設定でをまず。 

レリーズモードを切り換えるには、 

レ U —ズモードダイヤル□ックボタン 
を押しなが6 (の）、 レリーズモードタ‘ 
イヤルを回しまず （®)。 



レ U —ズモード 

内容 

骂參^コマ撮彰 

シゎッターボタンを全押し 
するたびに 1 コマずつ撮影し 
ます。 

骂 pw 続撮彰 

シトッターボタンを全押し 
している間、低速連続撮影 
します。 

^圖夢高速連続撮霞 

シトッターボタンを全押し 
している罔、高速連続撮影 
します。 

聲萨麵霞 

1コマ撮影に比べて静かに撮 
影でをます。 

琴?点撮霞 

セルフタイマー撮影び 
でをます。 

豐 K- ァップ 

S ラーアップ撮影び 
でをます。 
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静止画ライブビュー撮影 

液晶モニターで被写体を見なが 5 静止画を撮影でさまず。 


1 ライブビューセレクターを 
Cm (静止画ライブビュー） 
に含わせる 



と 回ボタンを押ず 


S ラーアップして、ライブビューを 
開始します。 



回ボタン 


3 ピントを含ねせる 

. シャッターボタンを半押しす 
るか AF - ON ボタンを押して、ピ 
ント合わせを行います。 



卜 

h: 


(#) m 


AF - ON ボタン 


4シャッターボタンを全押しして撮影ずる 

-撮影時は液晶モニターび消'打しまず。 

5回ボタンを押してライブビューを終了ずる 
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動画ライブビュー撮影と再生 

動画を撮影する 

液晶モニターを見なが！ 5 音声付をの動画を撮影でさまず。 


別売ステレオマイク□ホンについて 

別売のステレオマイク□ホン ME -1 を外部マイク入力端子に 
接続すると、ステレオ録音びでをます。また、動画撮影中に 
オートフオーカスでピント含わせをしたときに生じるレン 
ズの振動ノイズび録音されるのを低減でをます。 


1 ライブ ビューセレクターを W (動画ライブ ビュ ー) 
に合わせる 


2 回ボタンを押ず 

. ミラーアップしてライブ 
ビューを開始します。 



3 AF - ON ボタンを押してピントを合わ 
せる 

. シャッターボタンを半押ししてピン 
卜ををわせることもでをます。 



AF •日 N ボタン 


撮影メニュー[動画の設定]について 
撮影六ニューの[動画の設定]では、[画像サイズ/フレーム 
レート]、[動画の画質]、[録音設定]、[動画記録先]、 [ ISO 感 
度節囲]を設定でをます（の37)。 
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4 動画撮影ボタンを押して、 

撮影を始める 

-録画中は録画中マークび表 
おされます。 

. 力;><ラボディー前面にある 
内蔵マイクで音声を記録し 
ます。録画中は、7イクを指 
でみさびないよラにして< 
ださい。 

-動画撮影中に AF - ON ボタンを 
押すと、ピントををわせるこ 
とびでさます。 



録画中 マーク 



残り時間 


5ちラー度動画撮影ボタン 
を押して、撮影を終了ずる 

6回ボタンを押してライブビューを終了ずる 


インデックスマーキングについて 

動画撮影中にプレビューボタンを押すと、撮影中の動画にイ 
ンデックスマークを付けることびでさます。インデックス 
マークを付けると、動画の再生時や編集時に動画中の目的の 
場所へ素早く移動でさます。 
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動画ライブビュー撮影と再生 

動画を再をする 

1コマ表示モードで1マークが表示されている画像が動 
画です。 


HI マーク 記録時間 



動画再生時の操作方法： 


再生ずる 

0 

動画を再生します。 

一時停止ずる 

感 

一時停止します。 

巻を戻しずる/ 
早送りずる 

(動画再生中） 


マルチセレクターの◄を巧す 
と巻き戻し、►を巧すと早送 
りします。同じ方向のボタン 
を巧すごとに、巻き戻し/早送 
りの速度び2倍、4倍、8倍、 
16倍に切り替わります。◄を 
巧し続けると、最初のコマに 
移動し、►を巧し続けると、 
最後のコマに移動します。 
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コマ戻しずる/ 
コマ送りずる 

(一時停止中） 


媛 


—時停止中に◄または►を 
巧すと、コマ戻し/コマ送りび 
できます。ボタンを巧し続け 
ると連続でコマ送りします。 

インデックス 
マークに移動ず 
る 

巧 

メインコ7ンドダイヤルを 
回すと、動画撮影時に設定し 
たインデックスマークに移 
動します。 

先頭フレームに 
移動ずる/最終 
フレームに移動 
ずる 


動画にインデックスマークび 
ない場合にメインコマンドダ 
イヤルを回すと、先頭フレー 
ムまたは最終フレームに移動 
します。30砂な上の動画の場 
合、最終フレームでメインコ 
マンドダイヤルを回すと30砂 
前に移動します。 

音量を調節ずる 

9/邸 

马ボタンを巧すと音量が大き 
くなり、ろ H ボタンを巧すとル 
さ< な0ます。 

動画を編集する 


—時停止中に®ボタンを巧 
すと、[動画編集]画面を表 
のしよす 0 

再生終了ずる 

透)/ 囚 

▲または 囚 ボタンを押すと 

1コマ表示モードに戻りま 
す。 

撮影に戻る 




シャッターボタンを半押し 
すると、液晶モニターび消灯 
し、すぐに撮影できます。 

メニューに移る 

MENU 

メニューび表示されます。 
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ピクチャーコントロールで画像の 
仕上がりを巧える 

ピクチャーコント□—ル 

カメラに搭載されたピクチャーコント□ールを選ぶだ 
けで、撮影する画像の仕上が0を簡単に設定でさます。 
さ5に好みの色調に含わせて簡単に調整したり、細かく 
調整したりすることもできまず。 



ピクチャーコント□ール 

回 SD 

スタンダード 

蘇やかでバランスの取れた標準的な画像 
になります。 

回 NL 

ニュートラル 

素材性を重視した自然な画像になります。 

回 VI 

ビビッド 

六 iJAU のある生さ生さとした色鮮やか 
な画像にな0ます。 

四 MC 

モノク□ーム 

白黒やセピアなど、単色の濃淡で表現した 
画像になります。 

四 PT 

ポートレート 

人物の肌び滑らかで自然な画像になります。 

回 LS 

風景 

自然の風景や街並みび色静やかな画像に 
な0ます。 
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グリッド表示 

調整しているピクチャーコント□一 
ルのコントラストと彩度び座標で表 
おされます。 



縮か/サムネイルボタン 


回 SD スタンダード 


四 n 1.げ ■" 。| — 


■輪郭強調、コントラスト、色の濃 
さ（彩度）をバランス良く自動的 
に調整でさまず。 

し 各項目を手動で細かく調整でをます。 


回 MC モノク□—ム 



白黒写真用カラーフィルターを 
使って撮影したとをのよラな効 
栗が得られまず。 


画像全体の色調を調整でさます。 
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ピクチャーコント□ールで画像の仕上がりを変える 

カスタムピクチャーコント□—ルを登録ずる 



編集と登録 

カメラに搭載されたピクチャーコント□ールを 
誦集、登録します。 



登録名変更 

カスタムピクチャーコント□ールの登録名を変 
要します。 


削除 

登録したカスタムピクチャーコント□ールを削 
隐します。 


メモリーカードを使用 

登録したカスタムピクチャーコント□ールを方 
モ U - 力ードにコピーしたり、付属の ViewNX 2 
や別売の Capture NX 2で作成したカスタムピク 
チヤーコント〇—ルを力：><ラに読み込みまず。 
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元にするピクチャー 
コント□ールを選ぶ 


ピクチャーコント 
□ールを調整する 




登録したピクチャーコント 
□-ルは、ピクチャーコント 
□ ールの一覧画面に表おさ 
れます。 


名前を入力する 


苗入力虹ミモ定 


巧なホきち 
な.7未敦 
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Fn ボタンに設定でをる機能 

カスタムメニューむ [Fn ポタンの機 
能] (の 43) で、 Fn ボタンを単独で押 
したときの機能と、 Fn ボタンを押しな 
が5コマンドダイヤルを回したとを 
の機能を設定でをまず。& 



プレビュー 


曲 

FV-L 


届 

AE - L / AF-L 



を AE-L 


を@ AE-L (レリーズでリセット) 
をみ AE-L (ホールド） 

を AF-L 
W AF-ON 
あ フラッシュ発光禁止 
此间 BKT 自動連写 
國マルチバターン測光簡易 
^撮像範囲選択 設 G 

(初期設定） 回中央部重点測光簡易設定 

お®田シャッタース ピー ドと絞 曰スポット測光簡易設定 

口 {眉ぶ□ック _ | T | 再牛 

お® シャッター•絞り値1段選択 眉 マイメニュー - 

Notl ' CPU 手動設定済みレンズの選択 r 周マイメニューのトップ 

西アクティブ D - ライティン 項目巧へジャンプ 

_?頭 _ e ファインダー内水準器 

国撮穀メニュ-切り換え 読[疏-南]丽酷)~ 

な/£しなし> 

《Fn ボタンに設定でをるほとんどの磯能は、プレビューボタン 
やサブセレクター 中央 ボタン、縦位置 Fn ボタンにち設定でを 
ます（1X143)。 
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ほ利な機能 

ヘルプを使5 


メニュー画面の左下に③（ヘルプ）マー 
クが表示されているときは 、 On (区を/ 
?) ボタンを押している間、その項目の 
説明（ヘルプ）を見ることがでさまず。 


ヴィネットコント□-ル 
自かゆがみ補正 
長け時ノイス低な 
«巧おノイスほ巧 
ISO お度段定 


お震 S お_ 


基本的な機能を初期設定に戻ず 
(ツーボタンリセット） 

ISO ボタンと WB ボタン（それぞれのボタ 
ンに緑色の•が付いていまず）を2秒拟 
上同時に押すと、一瞬上面/背面表示パ 
ネルの表をが消え、カメラの各機能が 
初期設定に戻ります。 

-カスタムメニューは U セットされません。 

ボタンボタン 
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メニユーガイド 


囚再ちメニユー 

削除 

選択画像削除 

全画像削除 

再をフォルダー設定 

NC D 4 (初期設定） 

全てのフオルダー 

記録中のフオルダー 

非表示設定 

設定 

一括解除 

巧を画面設定 ( XQD / CF 1 

設定終了 

標準表示への情報追力 □ 

フオーカスポイント 

再生画面の追加 

画像のみ 

A イライト 

RG 目ヒストグラム 
撮影情報 
統合表 71^ 

画像 コピー 

コピー元の選択 

コピー元画像の選択 

コピー先フオルダーの選択 

コピー実行 

撮影直後の [ XQD / CF 1 

画像確認 

する 

しない （初期設定:} 


陋醒 B マークについて 

セットアップ六ニューの [カメラ設定の保存と読み込み] 
(の 46) で、メニューの設定データをメモリーカードに保存で 
をるメニュー項目です。保存した六ニューの設定データは他の 
D4 で方モ U —力ードから読み込むことびでをます。 
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メニューガイドは、メニューの 
第2階層まで記載していまず。 


削除をの 
巧再生画像 

( XQD / CF 1 後ろのコマ 

(初期設定） 

前のコマ 


直前コマ送り方向に従ラ 


縦位置自動回転 

ro / cF ] する 

(初期設定） 


しない 


スライドシヨー 

開始 



再生画像の種類 



インターバル設定 



も声再生 


プリント指定 （ DPOF ) 設定 


一括解除 



〇撮露メニユー 

撮影メニューの 

( X 0 D / CF ) A 

(初期設定） 

管埋 

B 



C 



D 


拡張撮影メニュー 

[ XOD / CF ] する 


の設定 

しない 

(初期設定） 

記録フオルダー設定 フオ J レダー番号指定 


既をフオルダーから選択 


ファイル名設定 

ro / cF ] ファイル名設定 


主ス□ツトの選択 

fXQD / CF ) XQD ス n ット 

(初期設定） 


びス□ット 


副ス□ツトの機能 

ro / cF ] 順;欠記録 

(初期設定） 


バックアップ記歸 



RAW + JPEG 分割記録 
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メニューガイド 


画質モード 

+ 

(1 X 11 3参照） 


( XQD / CF ) 

巧 


RAW+FINE 


RAW+NORMAL 


RAW+BAS に 


RAW 


TIFF ( RGB ) 


FINE 


NORMAL 


(初期設定） 


BAS に 


画像サイズ 

rocFi サイズ L 

(初期設定） 

(!® + サイズ M 

(1 X 11 3参照） 

ヴイズ S 


撮像範囲 

mm DX 自動切り換え 



撮像範囲設定 


JPEG 圧縮 

mm サイズ優先 

(初期設定） 


画質優先 


RAW 記録 

ro / cF ] 記録ち式 



記録ビットモード 



ホワイトバランス阻防巧オート 


(初期設定） 


⑩ 

(の13参照） 


電球 


堂光巧 


晴天 


ソフツソユ 


曇天 


晴天曰陰 


色温度設定 


プリセツトマニュアル 
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ピクチャー 

mm スタンダード 

(初期設定） 

コント□ール 

ニュートラル 



ビビッド 



モノク n —ム 



ポートレート 



風景 


カスタムピクチャ- 

- 編集と登録 


コント□ール 

登録名蜜更& 



削除 



メモ1」ーカードを使用 


色 空間 

fitOD / CF ] sRGB 

(初期設定） 


Adobe RGB 


アクティブ 

ro / cF ] 才ート 


D - フイァイング 

より強め 2 



より強め1 



強め 



標準 



弱め 



しない 

(初期設定） 

HDR (八イダイナミック HDR モード 

レンシ j 

露出差 



スムー ジング 


ヴィネット 

[ X 0 D / CF ) 強ゆ 


コント□ール 

標準 

(初期設定） 


弱め 



しない 



※カスタムピクチャーコントロールび未登録の場合は選択でをません。 
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メニューガイド 


自動ゆがみ補正 mm 

する 

しない （初期設定） 

長秒時ノイズ巧減 mm \ 

する 


しない （初期設定） 

高感度ノイズ巧減 rocFi 

強ゆ 

標準 （初期設定） 

弱め 

しない 

ISO 感度設定 rocFi 

⑩ 

(1 X 11 3参照） 

ISO 感度 

感度自動制御 

を重露出 

を重露出モード 

コマ数 

自動ゲイン補正 

インターバルタイマー 
撮影 ' 

開始卜1」 ガー 

即時スタート 
開始時刻設定 

撮影間隔 

撮影回数 X コマ数 

撮影動作 

静止画ライプ ggD/CFl 

ビュー撮影 

静音 （初期設定） 

化音 

糊速度撮影 

撮影動作 

撮影間隔 

撮影時間 
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動画の設定 mm \ 画像サイズ/フレームレート 

動画の画質 
蟲日:設ピ 
動画記録先 
ISO 感度扉囲 


/カスタムメニュー 

カスタムメニューの管理 陋防な) 

A (初期設定） 

B 
C 
D 


a 才 

—トフォーカス 


ro / cF ] 

al 

冉 F-C モード時の 

レ1」ーズ 

(初期設定） 


慢巧 

フオーカス/レ U - ズ 




レ U —ズ/フォーカス 




フォーカス 


a 2 

AF-S モード時の 

レ1」ーズ 



慢巧 

フォーカス 

(初期設定） 

a 3 

AF □ックオン 

5 構め） 




4 




3 (標準） 

(初期設定） 



2 




1願め） 




しなし、 


a 4 

半巧し AF レンス 

ずる 

(初期設定） 


駆動 

しなし、 
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メニューガイド 


a 才 

—トフオーカス 


ro / cF ] 

a 5 

フオーカス 

マニュアル フォー カス時の表示 



ポイント 表の 

連写時の表示 




フォーカスポイントの明るさ設定 



ダイナ S ック AF モード時の表示 


a 6 

フオーカスポイ 

ずる 



ント循穩還択 

しなし、 

(初期設定） 

a 7 

AF 点数切0換え 

引点 

(初期設定） 



11点 



a 8 A 卜 ON ボタンの AF-ON _(初期設定) 

機自己 AE - I 7 A 卜 L 


AE-L 

AE-L (レ U - ズで U セット） 

AE-L (ホールド） 

AF-L 

a 弓縦位置 AF-ON AF - ON ボタンと同じ 

W 夕^の機能 AF-ON (初期設定) 

AE - I 7 AF-L 
AE-L 

AE-L (レ U - ズで U セット） 

AE-L (ホールド） 

AF-L 

alO 縦/横位置フォーする 

Sli ポつ^卜 しない （初期設定) 
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b 露出-測光 


ro / cF ] 

bl 

ISO 感度設定 

1/3段 

(初期設定） 


ス了ップ幅 

1/2段 




1段 


b 2 

Fipi LlJ 

處过 1 な疋 

V 3 段 

(初期設定） 


ス了ップ幅 

1/2段 




1段 


b 3 

露出-調光補正 

V 3 段 

(初期設定） 


ス了ップ幅 

1/2段 




1段 


b 4 

露出補正簡易 

する（自動リセット） 



設化 

する 




しない 

(初期設定） 

b 5 

中央部重点測光 

0 8 mm 



範囲 

012 mm 

(初期設定） 



015 mm 




020 mm 




画面全体の平巧 


b 6 

基準露出レベル 

はし、 



の調即 

し、いえ 

(初期設定） 


C AE □ック*タイマー 

WCF ) 

cl 半巧し AE ロックする 

しない 

(初期設定） 
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メニューガイド 


C AE □ッ ク*タイマー 

ro / cF ] 

c 2 

半巧しタイマー 

4秒 




6秒 

(初期設定） 



1日秒 




30秒 




1分 




5分 




1日分 




3日分 




制限なし 


c 3 

セルフタイ7— 

時間 




撮影コマ数 




連続撮影間隔 


c 4 

液晶モニターの 

画像の再生 



パワーオフ時間 

メニュー表の 




インフォ画面表示 




撮慕直後の画像確認 




ライブビュー表示 



d 撮穀*記録-表示 


[ X 0 D / CF ) 

dl 電子音設定 

音量 



日の局さ 


d 2 連続撮影速度 

高速連続撮影 



お速連続撮影 


d 3 連続撮穀コマ数 

1-200 


64 露出ディレー 

3秒 


モード 

2秒 



1砂 



しなし、 

(初期設定） 
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d 握影-記録* 表示 


ro / cF ] 

d 5 

連番モード 

する 

(初期設定） 



しなし1 




U セット 


d 6 

格子線の表示 

する 




しなし、 

(初期設定） 

d 7 

表示情報の 

背面表示バネルの表示 



切り換え 

ファインダー内の表示 


d 8 

インフォ画面の 

ガイド表示する 

(初期設定） 


ガイド表の 

ガイド表示しない 


d 9 

インフォ画面の 

自動 

(初期設定） 


まの鼓ぶ 

手動 


d 1 日イルミ ネーター 

する 



点11 

しなし、 

(初期設定） 


e フラッシュ • BKT 撮影 _ gQD / C 日 


el フラッシュ撮影 

1/25日秒(才ート FP ) 


Id 調娃度； 

1/25日秒 

(初期設定） 


1/20日秒 



1/160秒 



1/125秒 



1/10日秒 



1/80秒 



1/60秒 



/ カスタムメ ニユー斗 1 



























メニューガイド 


e フラッシュ. BKT 撮影 

ro / cF ] 

e 2 

フラッシュ時 

1/60秒 

(初期設定） 


シャッ ター 
スピード制限 

1/30砂 



1/15秒 




1/8秒 




1/斗砂 




1/2秒 




1秒 




2砂 




4秒 




8秒 




15秒 




3日秒 


e 3 

が付けフラッ 

TTL モード 

(初期設定） 


シュ発光 

マニュアル発光モード 


e 4 

フラッシュ使用 

全体を補正 

(初期設定） 


時の露出補正 

背景のみ補正 


e 5 

モデリング発光 

する 

(初期設定） 



しなし1 


e 6 

オートブラケ 

ティングの 

セット 

AE ■ フラッシュブラケティング 

(初期設定） 


AE ブラケティング 



フラッシュブラケティング 




WB ブラケティング 




ADL ブラケティング 


e 7 

BKT 変化要素 

フラッシュ.シャッター スピード(初期設定） 


り Vl ~ h — り 

フラッシュ.シャッ タ—スピ—ド 

-絞り値 



フラッシュ-絞り値 




フラッシュ 
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e フラッシュ - BKT 撮影 

ro / cF ] 

e 8 BKT の順巧 脚 ー ト] 一 [+] 

(初期設定） 

トト [0] 一 [+] 


f 操作 


ro / cF ] 


中央ボタンの 

撮影モード 



機能※ 

再生モード 




ライブビュー 


f 2 

7 ルチセレク 

する 



ターの半巧し 
起動 

しない 

(初期設定） 

巧 

Fn ボタンの磯能 

巧し時の動作 



(口如参照） 

コマンドダイヤル併用時の動作 


f 4 

プレビュー 

巧し時の動作 



ボタンの機能 

コマンドダイヤル併用時の動作 


f 5 

サブセレクター 

7ルチセレクターと同じ 



の機能 

フオーカスポイント選択 

(初期設定） 

f 6 

サブセレクター 

巧し時の動作 



中央押しの機能 

コマンドダイヤル併用時の動作 


f 7 

縦位置 Fn ボタ 

巧し時の動作 



ンの機能 

コマンドダイヤル併用時の動作 


f 8 

シャッタース 

シヤツタースピードの□ツク 



ピードとお父り値 
の□ック 

絞り値の n ツク 


f 9 

BKT ボタンの 

オートブラケティング 

(初期設定） 


機能 

多重露出 




HDR ( A イダイナ S ツクレンジ） 



※[撮影 モード] および [ライブビュー] の初期設定は [フォーカス 
ポイント中央リセット]、[再生モード] の初期設定は [1 コマと 
サムネイルの切り換え] です。 
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メニューガイド 


f 操1 

[乍 


ro/cF] 

fio 

コマンド 

回転方向の変更 



タイヤルの 
設定 

方インとサブの入れ換え 



絞り値の設定方法 




再生/方ニュー画面で使用 


f 11 

ボタンの 

する 



ホールド設定 

しない 

(初期設定） 

f 12 

カードなし時 

レリーズ禁止 



レ1」ーズ 

レ U - ズ許巧 

(初期設定） 

f 13 

インジケーター 




方向 

■ ■ ■ O ■ • ■ 

•« 1111111111111 »-■ 

(初期設定） 

fl 斗 

縦位置マルチセ 

7 ルチセレクターと同じ 

(初期設定） 


レクターの機能 

フオーカスポイント選択 


f 15 

画像の 

タボタンと弓 H ボタン 

(初期設定） 


拡大/縮か方法 

夕/句 H ポタン+ち 


f 16 

動画撮影ボタン 
の機能 

コマンドダイヤル併用時の動作 



g 動画 

ro / cF ] 

g1Fn ボタンの機 
能 

巧し時の動作 

〇2プレビューボタ 
ンの機能 

巧し時の動作 

g3 サブセレクタ ー 
中央押しの機能 

巧し時の動作 

q 4 シャッター ボタ 
ンの機能 

静止画撮影 （初期設定） 

動画撮影 

動画撮影中のフレーム保巧 
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Y 七ットアップメニュ ー 


カードの初期化 
(フォーマット） 

XQD ス n ット 


びス□ツト 


液晶モニターの明るさ オート 


マニュアル 

(初期設定） 

イメージセンサー 

ro / cF ] 実行 


ク U ——ング 

電源スイッチに連動 


クリーニング5ラー 開始 


アップ 



イメージダストオフ 開始 

ァータ お得 

イメージセンサーク1」一ニング後開始 

HDMI 

fXQD / CF ] 出力解像度 



詳細設定 


フリッカーほ減 

ro / cF ] 才ート 

(初期設定） 


50 Hz 



60 Hz 


地域と曰時 

( XQDICF ) 現在地の設定 



曰時の設定 



曰付の表示順 



夏時間の設定 


言語 ( Language ) IXQP/CFI English 


日本語 


縦横位置情報の 

ro / cF ] する 

(初期設定） 

記録 

しない 


電池チェック 

- 
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メニューガイド 


ネットワーク 

(有線 LAN 接続時または ' 
別売の VVT -5 使用時） 

从ードウてアの選択 

通信機能 

接続設定 

オプション 

接続ウィプード 

ネットワーク 
(別売の WT -4 使用時） 

接続モード 

送信設定 

プリント 

デバイス情報■設定 

接続先選択 

画像コメント fitOD / CF ] 

設定終了 

コ;ント入力 

コ;ント添付 

著作権情報 rocFi 

設定終了 

撮影者名入力 

著作権者名入力 

著作権情報添付 

IPTC ( XOD/gFl 

力;>< ラに登録 

編集 

削除 

撮影時自動付加 

音声メモの設定 rocFi 

撮影時の録音 

撮影時の上書さ録音 

音声ボタンの操作 

音声の出力 

カメラ設定の保存と 
読み込み 

保を 

読み込み 
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GPS 

mm 半押しタイマー 


情報表示 


白 PS による曰時合わせ 

水準器表お 

— 


レンズ情報 mm \ 設定終了 _ 

手動な定 レンズ No . 


焦点距離 tmm ) _ 

開放絞り値 

AF 徴調節 AF 微調節(する/しなし、) 

個別レンズの登録 
その他レンズの登録 


個別レンズ登録リスト 


ファームウェアパージョン 

- 

ゴ画ほ編集 メニユー 

D - ライティング 

- 

ホ目補正 

- 

卜 US ング 

- 

モノトーン 

白黒 


セピア 


クール 

フィルター効果 

スカイライト 


ウ オーム1ン 

カラー カスタマイズ 

- 

画像合成 

- 

RAW 現像 

- 
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メニューガイド 


リサイズ 

画像選択 


記録先スロツトの選択 


画像サイスの設定 


傾さ補正 

- 


ゆがみ補正 

才ート 



マニュアル 


アオリ効果 

- 


動画編集 

始点/終点の設定 



選択フレームのなを 


編集前をの画像表示- 


1コマ表示モードから透)ボタンを押しなびらマルチセレク 
ターの►を押して画像編集メニューを表示した場合のみ、 
選択でをます。 


琶マイメニュ ー 


マイメニユー登録 

fXQD / CF ] 再生メニュー 



撮影メニュー 



カスタムメニュー 



セットアップメニュー 



画像編集;>(ニュー 


登録項目の削除 

— 


登録項目の順序変更 - 

このタブの 

l 5 fOD / CFl マイメニユー 


機能変更 

最近設定した項目 



《2 [眉マイメニュー]画面でメニューを選択し、雨ボタンを 
2回押してを登録したメニューを削除でをます。 
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